| 
LUDWIK SZOPSKI 


b. rachmistrz dóbr Hrabstwa Tenczyńskiego, członek Rady Powiatowej Chrzanowskiej, 


weteran wojsk polskich z r. 1831 


przeżywszy lat 74, po dlugich i dolegliwych cierpieniach, opatrzony 


św. Sakramentami, d. 19 sierpnia 1888 r. zasnął w Panu. 


W smutku pozostała żona z dziećmi i wnukami zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 Znajomych na pogrzeb, odbyć 
się mający we wtorek dnia 21 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu nowego z przecznicy ulicy Kolejowej 
Nr. 184 wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE. 


odprawi się we środe dnia 22 b. m. o godzinie 10 przed południem w kościele 00. Reformatow. 


